| Inż. Karol Zinkiewicz 


radca budownictwa 


przeżywszy l: ie} iezkiei 
ywszy lat 83, po diugiej a ciezkiej chorobie, opatrzony sw. Sakramentami 
zasnal w Panu dnia 2 kwietnia 1952 r | | | 


spoczynku nastąpi 
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NABOZENSTWO ZALOBNE 


odprawione zostanie w na 
| stanie we wto dnia 8 b. m 0 św. Szcze 
rek o godzi nvm pa 
ia 8b. m. o godzinie 7°° rano w kości! zle parafialny 


